1 次元バーコード集 


パーソナルコンピューター 

品番 CF — U 1 シ U - ズ 


動作確認用バーコード 


尚下のノ（ーコードを使って、本機が正しく動作しているか確認することがでをます。 

<UPC-A> 



0 12345 " 67890 5 


設定用バーコ ード集 

1•ソ下の；（ーコードを読み取ることで 、 J (-コード U - ダーの設定を変えることができます。 


工場出荷時の設定 


コードの種類 

有効 

無効 

UPC-A 

1111 

II 

1111 

1 

UPC-E 

III 


III 


UPC - E 1 

1111 

III 

1111 

III 























































































































































































設定用パ’ーコード集 
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コードの種類 


有効 


無効 


Discrete 2 of 5 


1111111111111111111 


1111111111111111111 


Chinese 2 oi 5 


11111 画 


1111圓11111 


Codabar 


国111111111 


■III 


MSI 




民 SS-14 


RSS-Limited 


RSS-Expanded 
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Printed in Japan 


HS0310-0 

DFQX5735ZA 


lilllilllllllllillll 圓 


